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VR 1 . 2. 

-INPUT LEVEL CONTROLLER 

VR101, 201- 

-DC BALANCER 

VR 301. 401- 

-IDLING CURRENT ADJUSTOR 

NOTES -UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAPACITY OF THE 


RESISTER IS I/4W. 

•VOLTAGE IN( ) SHOWS VALUE IN CLASS-A OPERATION. 
.-INDICATED WIREING IS FOR MONAURAL MODE. 
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AC 240V 
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